
INFORMATION TECHNIQUE 



N° DE TYPE 

FB/IN/ES5100 



TYPE 



Distributeurs de cafe 



N°DE IT. 
... 05/03 



NUMERODE MACHINE 
CCNCERNE 



A partir du distributeur no 534124 



ELABORE Documentation / 
PAR Wittenborg Odense 



SUJET 



Modification du couvercle des bacs a ingredient instantane 



ELABORE POUR(X ) 



Action 



Information 



TITRES 

• Le couvercle des bacs a ingredient instantane a ete modifie pour tous les distributeurs 5 100 
en fabrication, a partir du distributeur numero no 534124. 



ELEMENTS CONCERNES 

Nouvel element 31019600 
Element obsolete 30698200 



MODIFICATION 

Nouveau materiau et nouveau design du couvercle 

Veuillez consulter les pages suivantes contenant les listes remises a jour des pieces detachees 
de 5100. 



RAISON 

Actualisationdu design. 



POSSIBILITE DE REMPLACEMENT 

Le nouveau type de couvercle - element no 31019600 - remplace directement les modeles 
de couvercles precedents- no de piece 30698200. 

Le couvercle - piece no 30698200 - ne sera plus disponible en tant que piece detachee. 
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GreteJensen 


30.04.03 


LarsRehr 


DATE : 


ELABORE PAR: 


DATE : 


VERIFIE PAR : 



Wl TTENBORG 



3 




Ingredient Canister, IN 
Ingredienzbehalter, IN 
Ingrediensbeholder, IN 
Conteneur, IN 



30.4.03 



A 



SPARE PARTS LIST 
MODEL: FB/IN/ES 5100 



Index Partno. Quant. Unit 



01 


30727200 


1 PC 


02 


30737800 


1 PC 


03 


31019600 


1 PC 


04 


39414700 


1 PC 


05 


39553000 


1 PC 


06 


39446700 


1 PC 


07 


39553800 


1 PC 


08 


39552900 


1 PC 


09 


39525201 


1 PC 


10 


39525202 


1 PC 


11 


39630200 


1 PC 



Description 



INGR. CANISTER FULL, MOUNT. 

INGR. CANISTER REDUCED, MOUNT. 

LID FOR CANISTER 

SIGHT GLASS 

COUPLING 

BUSHING W. COLLAR 

AUGER 

AUGER 

OUTLET SPOUT, FULL 
OUTLET SPOUT, REDUCED 
OUTLET PIPE 



B 



Wl TTENBORG 



2 




Ingredient Canister, IN 
Ingredienzbehalter, IN 
Ingrediensbeholder, IN 
Conteneur, IN 



30.4.03 



A 



SPARE PARTS LIST 
MODEL: FB/IN/ES 5100 



Index Partno. Quant. Unit Description 



m 
\j i 




1 PO 


INOR OANI^TFR Fl II I MOUNT 

1 1 N \J 1 1 . v_//\ 1 N 1 O 1 1 1 1 rULL, IVIVJUIN 1 . 


02 


31019600 


1 PC 


LID FOR CANISTER 


03 


39414700 


1 PC 


SIGHT GLASS 


04 


39553000 


1 PC 


COUPLING 


05 


39446700 


1 PC 


BUSHING W. COLLAR 


06 


39553800 


1 PC 


AUGER 


07 


39525201 


1 PC 


OUTLET SPOUT, FULL 


08 


39630200 


1 PC 


OUTLET PIPE 


09 


30897100 


1 PC 


STIRRING WHEEL, MOUNT. 


10 


09124306 


1 PC 


RETAINING RING 


11 


09121508 


1 PC 


ALUMINIUM WASHER 


12 


39519700 


1 PC 


STIRRING WHEEL 


13 


09109005 


1 PC 


WING NUT 



B 



Wl TTENBORG 




Ingredient Canister, IN 
Ingredienzbehalter, IN 
Ingrediensbeholder, IN 
Conteneur, IN 



30.4.03 



A 



SPARE PARTS LIST 
MODEL: FB/IN/ES 5100 



Index Partno. Quant. Unit 



01 


30691100 


1 PC 


02 


30699200 


1 PC 


wo 




1 PC. 


04 


39553000 


1 PC 


05 


39414700 


1 PC 


06 


39446700 


1 PC 


07 


39552900 


1 PC 


08 


39525201 


1 PC 


09 


39525202 


1 PC 


10 


39630200 


1 PC 


11 


30896900 


1 PC 


12 


39519700 


1 PC 


13 


09124306 


1 PC 


14 


09121508 


1 PC 


15 


09109005 


1 PC 



Description 



INGR. CANISTER RED/FULL, MOUNT 

INGR. CANISTER REDUCED, MOUNT. 

LID FOR CANISTER 

COUPLING 

SIGHT GLASS 

BUSHING W. COLLAR 

AUGER 

OUTLET SPOUT, FULL 
OUTLET SPOUT, REDUCED 
OUTLET PIPE 

STIRRING WHEEL, MOUNT. 
STIRRING WHEEL 
RETAINING RING 
ALUMINIUM WASHER 
WING NUT 



B 



